ANDRZEJ RADWANSKI 


urzędnik inżynieryi, 


przeżywszy lat 48, po kilkomiesiecznéj chorobie rozstal się z tym Światem w dniu 24 Marca 
1867 roku. 


Pozostała Rodzina, zaprasza Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu 
przy ulicy Żydowskićj pod L. 250 wprost na Omentarz, w dniu 26 Marcą t. j. we Wtorek o godzinie 4tćj 
po południu — oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kościele 00. Kapucynów w Piątek d. 29 Marca o godzinie 10 rano odprawić się mające, 


W Drakarni ;CZASU* W. Kirehmayera. 


